Tà Âm tông, Bát Đại Ma Tông một trong.Toàn bộ đều là nữ tử Tông môn.Bọn hắn am hiểu Ma Âm công kích, một khi Ma Âm nhập vào cơ thể, cũng sẽ bị các nàng nắm trong tay.Thêm vào các nàng Tuyệt Sắc dung nhan, Vũ Mị Câu Hồn hai mắt, khống chế Nam Nhân càng là nhẹ nhõm nhiều, những kia cười lớn Từ gia Đệ Tử đã biến thành các nàng Khôi Lỗi.Mỗi khi cần, bất cứ lúc nào có thể để cho bọn hắn liều mạng Tiến Công.Cầm đầu Nữ Tử tên là Tà Cầm.Tà Âm tông Tông chủ duy nhất Đệ Tử, cũng là Tà Âm tông Đại trưởng lão, Tu Vi cực cường.Tà Cầm hơi mỉm cười nói: “Ẩn Ma đại nhân, chúng ta Tà Âm tông không nên những khác, chỉ cần Thiên Ma Cầm, cái này Cầm là đã Từng là Thiên Ma Lão Tổ cùng chúng ta Tà Âm Thủy Tổ cộng đồng Luyện Chế mà thành, nó Bản Thân liền thuộc về chúng ta Tà Âm tông.”“Hừ!”“Cái gì cộng đồng Luyện Chế à? Giống như là ngươi Tà Âm Thủy Tổ mặt dày mày dạn cầu Thiên Ma Lão Tổ luyện chế chứ?” Hắc Chấp Sự cười lạnh một tiếng.Lão Giả khẽ nói: “Nhìn dáng dấp các ngươi đều biết Đạo Ma trong hộp giấu là cái gì?”Hắc Chấp Sự cười nói: “Thiên Ma Huyết, Thiên Ma Cầm, Thiên Ma Cuồng Đao, ba viên Ma Phật Xá Lợi, Ẩn Ma ngươi cũng là đừng tiếp tục ẩn giấu cái gì.”“Này kiện sự tình còn có người nào không biết?”“Bát Đại Ma Tông đã sớm truyền khắp, ngươi còn tưởng rằng ngươi giấu được sao?”Ngược lại.Hắc Chấp Sự liếc mắt nhìn chu vi, nói: “Cũng đừng cất, giấu đi còn có ý tứ sao?”“Đều tới, cần gì lại giấu đi đâu này?”Tiếng nói vừa dứt.“Ha ha ha...”“Ha ha ha...”“Ha ha ha...”Ẩn giấu ở hẻm núi trong bóng tối người toàn bộ đi ra.Bát Đại Ma Tông tất cả đều đủ.Huyết Nguyệt Tông, Tà Âm tông, Luyện Huyết tông, Huyết Hải Tông, Sơn Hải tông, Quỷ Tà tông...Từng cái toàn bộ xuất hiện.Ngăn ngắn mấy phút Thời Gian đem toàn bộ hẻm núi chen nước chảy không lọt, đem Từ Thiên Lôi bọn hắn bao bọc vây quanh.Từ Thiên Lôi Lạc tại trên người một người.Sơn Hải tông Ảnh Ma.“Ẩn Ma, nếu đều biết rồi, này này kiện sự tình liền đặt tại trên mặt bàn nói chuyện, ngươi sẽ không muốn độc chiếm Thiên Ma Lão tổ lưu lại đồ vật chứ?”“Nói không sai, Thiên Ma Lão Tổ đã Từng là của chúng ta Ma Tôn, hắn đồ vật chúng ta Ma tộc đều có phần.”“Phân ra, phân ra.”“Phân? Làm sao chia? Bát Đại Thế Lực, chỉ có tứ món đồ, làm sao chia à?”“Không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta Thiên Ma Cầm nhất định Quy Ngã Tà Âm tông, cũng chỉ có chúng ta Tà Âm tông có thể đem Thiên Ma Cầm Uy Lực thả ra ngoài, như vậy mới có thể đối phó Tông môn.”“Tà Cầm, ngươi muốn nói như thế vậy ta còn nói Thiên Ma Cuồng Đao Quy Ngã Huyết Hải Tông đâu.”“Thiên Ma Cầm bị ngươi Tà Âm tông đạt được, còn đến mức nào?”...Bát Đại Thế Lực nhanh chóng cải vả.Lý Nguyên Bá Hàm Hàm (ngu ngơ) nói ra: “Hoàn toàn cùng Lão Đại dự liệu giống nhau như đúc ah.”Vương Thi Vận nói: “Chúng ta tuyệt đối đừng lộn xộn, các loại Long Phi trở về!”...Từ Thiên Lôi cũng là âm thầm ngu ngốc, hắn cho rằng chỉ có Sơn Hải tông Ảnh Ma trở về, không nghĩ tới Bát Đại Ma Tông toàn bộ đến rồi, vậy lần này...Hắn trong lòng căng thẳng, đồng thời Vivi hướng Ẩn Ma đến gần rồi vài bước, hỏi: “Làm sao bây giờ?”Trong khi nói chuyện.Hắn đối Từ Kiếm Sơn cùng Từ Thiên Sơn nháy mắt.Hai người bọn họ khẽ gật đầu.Bát Đại Ma Tông bọn hắn không đối phó được, thế nhưng... Chỉ cần Ẩn Ma ở trong tay hắn, này tất cả liền không là vấn đề.Ẩn Ma Thanh Âm chìm xuống, khẽ nói: “Các ngươi đã đều biết là Thiên Ma Lão Tổ Di Vật, vậy các ngươi thì nên biết những thứ đồ này không phải cho các ngươi lưu.”Không chờ hắn nói xong.Tất cả mọi người đều phẫn nộ.“Không phải cho chúng ta lưu?”“Chẳng lẽ là cho ngươi một cái người lưu?”“Ẩn Ma, đừng nói ngươi không có lòng mơ ước, ngươi mang tới Hải Ma Vương hướng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn Cung Phụng tại Thiên Ma miếu sao?”“Hừ! Ngươi là Ma tộc giảo hoạt nhất Lão Hồ Ly, thư ai cũng không thể tin tưởng ngươi.”“Huống chi, Thiên Ma Lão Tổ chết rồi nhiều năm như vậy, hài cốt không còn, chúng ta cướp giật đồ vật của hắn làm sao vậy? Hắn còn có thể Từ trong Địa Phủ bò lên cắn chúng ta hay sao?”...Liền tại bọn hắn kịch liệt cãi vã trong quá trình.Trong đám người không biết là ai một câu nói, “Đánh một chầu, ai lợi hại về ai.”Thanh âm không lớn.Thế nhưng là rất rõ ràng, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy.Lý Nguyên Bá trong lòng rùng mình, thầm nói: “Làm sao khá giống lão đại Thanh Âm à?”Cũng vào lúc này.Tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, đồng thời lấy ra Vũ Khí, nói: “Đánh một chầu, ai thắng về ai!”“Nói không sai.”“Đây là một cái Cường Giả Vi Tôn thế giới, ai đủ mạnh, ai liền có thể đạt được tất cả.”“Đến ah!”“Đến ah!”...Một Thời Gian vẫn là không đoạn rêu rao lên.Ai cũng không ngốc, ai cũng không muốn trước tiên Khai Chiến, trước tiên Khai Chiến chắc chắn đưa tới công phẫn, thậm chí là quần công, chuyện này với bọn họ mà nói tương đương bất lợi.Vẫn là không đánh được.Ẩn giấu ở Ma Tông trong các đệ tử Long Phi, trong lòng mắng: “Mẹ nó con chim, một đám Phế Vật, này đều không Khai Chiến, các ngươi đoạt cọng lông tuyến ah.”Vừa nãy này đạo Thanh Âm chính là hắn nói ra được.Hắn cho rằng sẽ động một cái liền bùng nổ.Không nghĩ tới những thứ này Ma Tông Thế Lực cũng không hề đánh lên, bất quá... Bọn họ đều là căng thẳng huyền, chỉ cần thoáng trở lại điểm kích thích, vậy thì nhất định sẽ hỗn chiến một đoàn.Đến tột cùng cái gì có thể kích thích đến bọn họ đâu?Long Phi nghĩ đi nghĩ lại, ám thầm nói: “Ta phải làm điểm sự tình đi ra, nếu không... Ta đây Thợ Săn còn thế nào được lợi à?”Hắn xen lẫn trong trong Ma Tộc lại như mò điểm chỗ tốt.Hắn cũng mặc kệ cái gì Thiên Ma Lão Tổ, cái gì Bát Đại Ma Tông Thế Lực.Cái hắn muốn là Kinh Nghiệm!Là Chân Khí!Đương nhiên, Thiên Ma Lão Tổ đồ vật có thể được đến thì tốt hơn.Thật là trong hẻm núi tất cả đều là Ma Tông Đệ Tử, toàn thân toàn bộ giết chết, hết thảy Kinh Nghiệm gộp lại tuyệt đối có thể thăng cái một hai cấp.Long Phi Vivi lui lại mấy bước.Một tên Ma Tông Đệ Tử thấp giọng hỏi: “Muốn đấu võ rồi, ngươi đi nơi nào à?”Long Phi thấp Thanh Đạo: “Quá khẩn trương, đi trước kéo buồn đái, đừng chờ chút nhịn không được.”Người kia nói: “Ta cũng buồn tè, cùng đi.”Long Phi sửng sốt một chút, nói: “Được.”Hai người lén lén lút lút lui về phía sau, lùi tới một cái trong bóng tối, như vậy Ma tộc Đệ Tử lập tức mở ra đai lưng hư hư lên, nhìn Long Phi hỏi: “Huynh Đệ, ngươi là cái nào Trưởng Lão Môn Hạ Đệ Tử à? Làm sao Từ trước tới nay chưa Từng gặp qua ngươi ah.”Long Phi khờ cười một tiếng, nói: “Ta thuộc về...”Đi lên trước.Tay phải vồ một cái, Đồ Long đao lấy ra, một đao vỗ xuống.“Răng rắc!”Đầu gãy vỡ, jj hướng lên trời, còn tại nước tiểu.Long Phi thu hồi Đồ Long đao, bỉ Di Đạo: “Ngươi này không là mình muốn chết sao?”Chợt.Long Phi đem Băng Hỏa triệu hoán đi ra, nói: “Băng Hỏa, Hắc Ám Phong!”“Tiểu Bạch, ngươi lưu lại bảo vệ bảo vệ bọn họ.”Tiếng nói vừa dứt.Băng Hỏa phóng lên trời...Nhất định phải làm ra điểm sự tình đến.Long Phi đều không có kiên nhẫn.Cái gì Ma Tông Đệ Tử ah, hoàn toàn liền không có nửa điểm Ma tộc xứng đáng kích động kình, nhất định phải cho cho bọn họ đến chút kích thích đồ vật!Nhất định phải để cho bọn họ hưng phấn một cái.Không phải vậy cứ như vậy mắng đến sang năm cũng không đánh được.Số từ: * 1804 *